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Ätzschaltplatte 56M-U24 des Hauptverstärkers (Endstufe) 
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pos, Nr, B.-Nr. Bezeichnung Anzahl Preis 
p.Gerät p.Stk. 
pm 

1 37E-U1 Verstärker-Gehäuse kpl. 1 56,-- 

2 36M-Ausf.A Hi-Fi-Stereo-Verstärker 
Tv 39 kpl. 1 363,-- 
3 26H-15 Leuchtstab 1 -,10 
4 36M-42 Verstärker-Rückwand 1 6,-- 
5 36M-44 Abschirmuinkel 1 -,70 
6 36M-46 Abschirmhaube 1 -,60 
* 7 360-48 Typenschild 1 2410 
8 36m-50 Lautsprecher-Anschlu8schild A -,05 
9 36m-52 Eingangs-Anschlußschild 1 -,05 
10 378-8 Lüftungsgitter Ί 5,-- 
τα 37E-4 Blende 1 6,50 
12 37E-6 Drehknopf Y -,90 
13 4019/3 Flansch-Steckdose 5-polig 5 -,60 
14 4019/16 Lautsprecher-Steckdose 2-polig 2 -,40 
15 4024/47 Sicherung T 1 B 4 -,25 
9 16 4694/6 Sperrscheibe 6, lösbar 1 -,05 
13 3,2/8/0,5 St Scheibe 2 24,04 
18 4,2/14/1 St Scheibe A wen 02 
18 4123/4 ο Hohlniet für Flanschsteckdose 14 -,02 

20 LBK 2,9/6,5 Linsenblechschraube mit 
Kreuzschlitz B 2,9x6,5 St -,02 

21 18K 2,9/9,5 a Linsenblechschraube mit 
Kreuzschlitz B 2,9x9,5 2 -,02 

22 LBK 3,5/16 Linsenblechschraube mit 
Kreuzschlitz B $,5x165 4 -,05 

ο η 





Pos;-Nr. B.-Nr, Bezeichnung Anzahl Preis 
g p.Gerät p.Stk. 
bpm 
23 LSHK 2/ 10 Linsensenkholzschraube 
mit Kreuzschlitz 2x10 4 -,03 
24 378-U7 Verpackungskarton kpl. 1 Eu 
28 37E-D1 Bedienungsanleitung 
Steuerverstärker 
26 36m-u30 Steuerverstärker kpl. 1 119,-- 
27 36M-U32 Vorverstärkerplatte kpl. 
bestückt 1 24,50 
28 36m-U34 Regelverstärkerplatte kpl. 
bestückt 77,58 
29 36E-74 Haltemutter 4 -,40 
30 36m-26 Frontblech 1 1,- 
31 36m-32 Abschirmkabel 6-adrig 
(Eingangswahlschalter-Rückwand) 1 1,- 
32 36M-34 Abschirmkabel 6-adrig 
(Eingangswahlschalter- 
Rückwand) 1 {ΠΡ 
33 4013/14 Glühlampe E 10 7V/0,3 A 1 -,45 
34 4022/132 Stufendrehschalter 
(Eingangswahlschalter) 3 9,60 
35 4022/133 Drehschalter 1-polig 
(Stereo-Mono-Schalter) 1 2,40 
36 4172/9 Lampenfassung E 10 1 -,2ü 
37 LBK 2,9/6,5 Linsenblechschraube mit 
Kreuzschlitz B 2,9x6,5 31 -,02 
T1 4027/41 Transistor BC 109 Gr. C 8 * 5,- 
Pi 4027/41 Transistor BC 109 Gr. C 8 * 5,-- 
T3 4027/41 Transistor BC 109 Gr. C 8 $5 Be 
τά 4027/41 Transistor BC 109 Gr. C 8 * 5, 
T8 4027/42 Transistor BC 109 Gr. C 3 * S- 








Pos!-Nr. B.-Nr. Bezeichnung Anzahl Preis 
6 p.Gerät n.Stk 
Dm 
P 4022/129 Tandem-Potentiometer 2x1,3 
Mühm lin. (Lautstárkeregler) 1 10,50 
P2 4022/130 Tandem- Potentiometer 2x50 
kühm lin. (Baßregler) 1 5,-- 
P3 4022/131 Tandem-Potentiometer 2x25 
kOühm lin. (Hóhenregler) 2 5,-- 
P4 4022/131 Tandem-Potentiometer 2x25 
kOühm lin. (Balanceregler) 2 5,-- 
Ε 1 KTE 5/15 Tental-Elyt-Kondensator 
5 ,uF 15 V 2 -, 80 
e ; 
c2 K 1200/125/5 Styroflex-Kondensator 
4,29 nf 128 W 2 -,30 
KS K 3900/125/5 Styroflex-Kondensator 
3,9 nF 125 V 2 24,80 
C 4 κ 100000/100/  Falien-Kondensator 0,1 ΔΓ 
20 100 V 6 ca T 
p. S KEis 100/25 Elyt-Kondensator 100 Auf 
29 M 1 -,80 
66 K47/125/10 Styroflex-Kondensator 47 pF 
125 V 2 -,20 
E K10000/100/ Folien-Kondensator 10 nF 
10 100 V 2 -,25 
9: 8 K33000/100/ Folien-Kondensator 33 nf 
10 100 V 2 -,30 
u 8 K100000/100/20 Folien-Kondensator 0,1 ΗΕ 
100 V 6 -,40 
E 10 KTE 30/10 Tantal-Elyt-Kondensator 
30 jam 10 V 4 -,80 
E "Ti KTE 7/20 Tantal-Elyt-Kondensator 
? jur 20 V 4 -,80 
G 12 K68000/100/10 Folien-Kondensator 68 nf 
100 V 4 -,40 





Pos“-Nr. B.-Nr. Bezeichnung Anzahl Preis 
p.Gerät p.Stk. 
D 

p 13 K1500/125/5 Styroflex-Kondensator 1,5 nF 

125 V 2 -,25 
5 14 K68000/100/10 Folien-Kondensator 868nF 

100 V 4 -,40 
E Zp KTE 7/20 Tantal-Elyt-Kondensator 

Tur 20 V 4 -,B80 
(Eat KEis 100/10 Elyt-Kondensator 188 ‚uf, 18 V 2 -,60 
E TEST: KTE. 3/85 Tantal-Elyt-Kondensator 

3,uF 35 V 4 1,30 

y ` 
E 8 K100000/100/20 Folien-Kondensator 051 uf 

100 V 6 -,4D 
E 19 KTE 30/10 Tantal-Elyt-Kondensator 

30 ,ur 10 V 4 -,80 

r4 » 

R 1 W 220 K/0,3/10 Schichtwiderstand 220 kūhm 

0,3 W 6 -,15 
R 2 4022/109 Einstellregler 1 kühm lin. 

015 Ψ 2 -,80 
KR 3 U 82 K/0,3/5 Schichtwiderstand 82 kÜühm 

0,5 W 2 sut 
R á U 330 K/0,3/10 Schichtwiderstand 330 kOhm 

0,3 U 4 2415 
R 5 U 15 K/0,3/10 Schichtuiderstand 15 kühm 

0,3 W 2 -,15 
R 6 W 1,2 K/0,3/10 Schichtuiderstand 1,2 kühm 

0,3 W z 5,15 
R 7 W 4 7 K/0,3/10 Schichtwiderstand 4 7 kühm 

0,3 W 10 -445 
R 8 w 1 m/0,3/10 Schichtuiderstand 1 MOhm 

0,3 U 2 -,15 
H 9 U 47 K/0,3/10 Schichtwiderstand 47 kOhm 

0,3 U 10 s16 


Pos. -Nr. B 





“Ντ. Bezeichnung Anzahl Preis 
piGer&át n.Stk. 
pm 
R 10 ἡ 10 K/0,3/10 Schichtwiderstand 10 kühm 
0,5 W 2 -,15 
R 11 u 3,3 K/0,3/160 Schichtuiderstand 3,3 kÜühm 
0,3 W 1 24118 
R 12 U 330 K/0,3/10 Schichtwiderstand 330 kOhm 
0,3 U 4 2415 
R 13 U 22 K/0,3/10 Schichtwiderstand 22 kOhm 
0,3 U 12 eg 15 
R 14 U 220 K/0,3/10 Schichtuiderstand 220 kOhm 
0,3 W 6 -,15 
R 15 U 33 K/0,3/10 Schichtuiderstand 33 kÜühm 
0,3 U 4 2415 
R 16 U 4,7 K/0,3/5 Schichtwiderstand 4,7 kOhm 
0,3 W 4 3,18 
R 17 U 22 K/0,3/5 Schichtwiderstand 22 kOhm 
0,3 W 2 23718 
R 18 U 4,7 K/0,3/5 Schichtuiderstand 4,7 kühm 
0,3 W 4 ee H 
R 19 U 180 K/0,3/10  Schichtwiderstand 180 kÜühm 
0,3 W 2 3/15 
R 20 W 33 K/0,3/10 Schichtuiderstand 33 kOhm 
0,3 U 4 -,15 
R 21 U 22 K/0,3/10 Schichtwiderstand 22 kÜhm 
0,3 U 12 24/18 
R 22 U 4,7 K/0,3/10  Schichtwiderstand 4,7 kOhm 
0,3 U 2 - 1 Β 
R 23 U 8,2 K/0,3/10  Schichtuiderstand 8,2 kOhm 
0,3 U 2 -,15 
R 24 U 22 K/0,3/10 Schichtwiderstand 22 kOhm 
0,3 U 12 -,15 
R 25 U 22 K/0,3/10 Schichtwiderstand 22 kOhm 
0,3 U 12 -,15 
R 26 W 47 K/0,3/10 Schichtwiderstand 47 kOhm 
0,3 W 10 24,158 
R 27 U 47 K/0,3/10 Schichtuiderstand 47 kOhm 
0,3 U 10 sg 
R 28 U 22 K/0,3/10 Schichtwiderstend 22 kOhm 
0,3 W 12 s 5 











D.s.-/"r. B.-Nr Bezeichnung Anzahl Preis 
. p.Gerät p.Stk. 
om 
Endverstärker 
38 36m-U20 Endverstárker kpl. 1 136,-- 
39 36M-U24 Endverstärkerplatte kpl. 
bestückt 1 76,-- 
40 33V- A Distanzmutter 5 -,18 
41 56-20 Kühlblech (Grundplatte für 
Endstufe) 1 3,-- 
42 4011/21 Transistorfassung 4 — 20 
43 4024/45 Mikro-Sicherung 1,5 ἢ 2 μεν) 
Φ. 4027/16 Glimmerscheibe für Gehäuse H 
45 4027/17 Isoliernippel für Gehäuse 8 
46 4104/12 Lötöse A 2402 
47 4172/15 Halter für Mikrosicherungen 2 -,70 
48 4177/1 Kühlkörper 2 5,50 
49 32/7/05 ΒΕ Scheibe 6 e ybi 
50 [ΒΚ 2,9/6,5 Linsenblechschraube mit 
Kreuzschlitz B 2,9x6,5 Kat -,02 
54 z 3/6 Zylinderschraube AM 3x6 12 -,02 
e z 3/8 a Zylinderschraube All 3x8 8 -,02 
D1 4027/30 Zenerdiode ZG 3,3 2 * 4,40 
T Ὁ 4027/48 Transistor BC 107 Gr. B 4 * 5,50 
To 4027/48 Transistor BC 107 Gr. B 4 * 5,50 
T 87:8 4027/48 6σ Komplementär-Transistorpaar 
bestehend aus 
Transistor BC 125 und *11,-- 
Transistor BC 126 2: Paar 
an cz 
Tan 4027/47 Transistor AD 166 gepaart 4 yu 
aar 
- ` *30,-- 
τ 11 4027/47 Transistor AD 166 gepaart 4 Bons 











Post-Nr. Β.-Ντ. Bezeichnung Anzahl P 
p.Gerät p.5t 
Dm 

E 20 K470000/100/20 Folien-Kondensator 0,47 uf 

100 V 2 -,70 
[321 KEis 250/35 Elyt-Kondensator 250 uF 

35 V 2 1,40 
£7.22 KTE 3/35 Tantal-Elyt-Kondensator 

Sur 35 M 4 mein. 
ε 23 KEis 50/35 Elyt-Kondensator 8B ‚ur 

35 V 2 -,60 
C 24 K 470/400/20 Folien-Kondensator 470 pF 

400 V 2 ce 
ς 25 KEis 2500/30 Elyt-Kondensator ο UE 

30 V 2 3,30 
C 26 KC 22000/250 Keramischer Scheibenkonden- 

sator 22 nf 250 V 1 -,50 
R 29 U 47 K/0,3/10 Schichtuiderstand 47 kOhm 

0,3 U 10 2 5 
R 30 U 470 K/0,3/10 Schichtwiderstand 470 kOhm 

DA. gi 2 418 
Β 31 U 2,2 K/0,3/10 Schichtwiderstand 2,2 kOhm 

0,3 U 3 -,15 
R 32 U 6,8 K/0,3/10 Schichtuiderstand 6,8 kÜhm 

0,3 W 2 -,15 

33 U 22/0,3/5 Schichtwiderstand 22 Ohm 

0,3 W 3 -,15 
R 34 U 1,5 K/0,3/10 Schichtuiderstand 1,5 kOhm 

0,3 U 3 -,15 
R 34 U 2,7K/0,3/10 Schichtuiderstand 2,7 kOhm u 

0,3 W 1 zb 
R 35 u 22 K/0,3/10 Schichtuiderstand 22 kOhm 

0,3 W 12 -,15 
R 36 u 220 K/0,3/10 Schichtwiderstand 220 kOhm 

0,3 W 6 -,15 
R 37 4022/112 Einstellregler 250 kOhm 

lin. 0,15 WU 2 EI 


` 
Pos. Nr, 


B.-Nr. 


Bezeichnung 





38 


39 


40 


41 


42 


43 


> 
σι 


46 


47 


48 


4022/134 

w 560/0,3/10 
U 1,5K/0,3/10 
y 120/0,3/10 
4022 /135 


4029/7 


U 330/0,3/10 
U 68/0,3/10 
VU 10/0,3/10 
U 68/0,3/10 
UD 0O,47/1/10 
WD 0,47/1/410 


U 2,2 K/0,3/10 


36M-U2 
36M-U4 
36M-UB 


36m-u10 
12A-325 
21A-52 


33m-10 


Einstellregler 2,5 kOhm 
linm. 0415 U 


Schichtuiderstand 560 Ohm 
0,8 


c 
u 


Schichtwiderstand 1,5 kÜühm 


0,3 U 


Schichtuiderstand 120 Ühm 
0,3 U 


Einstellregler 250 Ohm 
lin. 0,15 U 


Heißleiter 1 kÜhm 


Schichtwiderstand 330 Ohm 
0,3 U 


Schichtuiderstand 68 Ohm 
0,3 U 


Schichtuiderstand 10 Ohm 
0,3 U 


Schichtwiderstand 68 Ohm 
0,3 U 


Draht-Widerstand 0,47 Ohm 
τυ 


Draht-Widerstand 0,47 Ohm 
1 y 


Schichtwiderstand 2,2 kOhm 
0,3 U 


Stromversorgung kpl. mit 
Grundplatte 


Gleichrichterplatte kpl. 
bestückt 


Anschlußplatte kpl. für 
Netztransformator 


Netzkabel 
Kabelschelle 
Kabeldurchführung 


Trafo-Fußwinkel 


Anzahl Preis 
p.Gerät p.Stk! 
DM 
1 -,70 
2 -,15 
3 -,15 
5 -,15 
2 -,70 
2 1,30 
3 ΕΠ 
4 =715 
S e TE 
A -,15 
4 -,30 
4 Sys 
3 -,15 
1 TB, es 
1 gÉ es 
1 Tb ss 
η m 
1 -,05 
4 -,10 
4 -,10 


Nr. B.-Nr. Bezeichnung Anzahl Preis 
p.Gerät p.Stk. 





- 









pm 

36E-24 Distanzmutter 4 2,75 
36M-2 Grundplatte 1 3,60 
36-5 Gewindebolzen 1 -,20 
36-8 Anschlußschild für Netz- 

trafo 1 -,10 
36m-10 Zwischenwand 1 1,20 
360-18 Distanzhülse 4 -,15 
4022/128 Netzdrehschalter 2-polig 

250 V 2 Α 1 ü 
4023/31 Silicium-Gleichrichter 

B 40 5000 1 0,50 
4024/48 Sicherung T 0,5 1 -,25 
4025/U58 Netztrafo kpl. mit Anschluß- 

platte 1 38,-- 
41 Spannband für Netztrafo 1 1 





Ae $ 
7/0 





Scheibe 6 -,01 





4,2/10/0 





Scheibe 2 -,02 


LBK 2,9/€ Linsenblechschraube mit 











Kreuzschlitz B 2,9x6,5 31 -,02 
2 3/6 Zylinderschraube AM 3x6 12 -,02 
Z Zylinderschraube AM 4x5 4 -,02 
£ Zylinderschraube AM 4x30 2 - 
Ζ Zylinderschraube AM 2 -,05 








3 
A 





Ri Dos, Nr, B.-Nr, Bezeichnung Anzahl Preis 
" p.Gerät p.Stk. 
pm 
D2 4027/46 Zenerdiode ZG 27 4 * 3,60 
Te 4027/42 Transistor BC 108 Gr. C 3 SÉ Bier 
τ; Sé KE 5000/50 Elyt-Kondensator >000 zur 
50 V 1 11,50 
C 28 KEis 100/35 Elyt-Kondensator 100 uF 
35 v 1 2370 
Cc 29 KEis 250/35 Elyt-Kondensator 250 ‚uf 
35 V 2 1,40 
C 30 κ 47000/250—/ Papier-Kondensator 
20 47 nF 250 V d -,80 
e 51 U 1,8 «/0,3/ Schichtuiderstand 1,8 kühm 
10 0,3 U 1 15 
R 52 ἡ 1 K/0,3/10 Schichtuiderstand 1 kühm 
0,3 W 1 -,15 
R 53 U 330/0,3/10 Schichtuiderstand 330 Ohm 
0,3 U 3 418 


Die mit einem * versehenen Preise verstehen sich als 
Bruttopreise, 


1 


